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Kapitel 2 

HP Externe Aktivlautsprecher 



Leistungsmerkmale der Lautsprecher 



Frontansicht 




* Diese werden in zwei Farben geliefert (hell- und dunkelgrau). Finer dieser Typen ist werkseitig 
installiert. Die Gitter kdnnen jederzeit ausgetauscht werden. 



Unterstiitzte Plattformen 

Wenn Sie wissen mochten, welche HP PCs und Monitore die externen 
Lautsprecher unterstiitzen, schlagen Sie im Internet unter folgender 
Adresse nach: www . hp . com/go/pcaccessories. 
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Aufstellen der Lautsprecher 



Aufstellen der Lautsprecher 

WARNUNG Die Boxen konnen vom Stromnetz getrennt werden, indem das Netzkabel 
von der Netzsteckdose abgezogen wird. Es empfiehlt sich daher, die Boxen 
in der Nahe einer Steckdose aufzustellen. 



Zur Vermeidung von Stromschlagen diirfen Sie den Netzadapter nicht offnen. 
Der Netzadapter enthalt keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten. 

1 Die werkseitig installierten Boxengitter konnen Sie jederzeit gegen ein 
zweites Paar austauschen. Achten Sie beim Abnehmen der Gitter 
darauf, dass die Halterungen nicht beschadigt werden. 

2 Verbinden Sie den rechten Lautsprecher mit dem linken Lautsprecher. 

3 Verbinden Sie den rechten Lautsprecher mit dem Audioanschluss LINE 
OUT an Ihrem PC. 

4 SchlielSen Sie den Netzadapter an der Riickseite des rechten Laut- 
sprechers und an der Riickseite des Monitors an. Das vorhandene 
Monitornetzkabel passt in den zweiten Anschluss des Netzadapters. 

5 Stellen Sie den Klang mit Hilfe der PC-Audioeinstellungen und Laut- 
sprecherregler ein. 

6 Mit Hilfe der Haken konnen Sie diese Lautsprecher an den neuesten 
HP Monitoren befestigen. Weitere Informationen finden Sie unter 
"Unterstiitzte Plattformen". Sie konnen die Lautsprecher aber auch 
einfach neben den Monitor stellen. 
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Sicherheitshinweis 



Sicherheitshinweis 

Reduzieren Sie die Lautstarke, bevor Sie Kopfhorer oder Lautsprecher 
anschlielSen. Dadurch vermeiden Sie Gerauschbelastigungen und 
unnotigen Larm. Wenn Sie iiber langere Zeit die Lautstarke zu hoch 
eingestellt lassen, kann dies Ihr Gehor schadigen. 

1st die Klangqualitat einwandfrei (ohne Verzermngen) , konnen Sie die 
Lautstarke langsam erhohen, bis Sie die fiir Sie angenehmen Lautstarke 
gefunden haben. Lassen Sie den Lautstarkeregler in dieser Position. 



HP Support-Services 

Auf folgenden Internetseiten finden Sie hilfreiche Informationen, wenn 
Probleme mit HP Zubehor auftreten sollten: 

Fiir HP Vectra vnnw . hp . com/go/vectrasupport 

Fur HP Brio vnw. hp. com/ go /brio support 

Fiir HP Kayak vnw . hp . com/go/kayaksupport 



Technische Daten 



System 


Bassreflex-System 


Abmessungen 


191 mm X 75,5 mm x 112 mm 


Netzadapter 


Eingangsspannung 110/120 VWechselstrom (USA und Kanada) oder 220/240 V 
Wechselstrom (Europa, Asien/Pazifik) 


Ausgangsnennleistung 


2x4,8effbei10%Klirrgrad 


Eingangsleistung 


230 V ± 1 0% bei 50 Hz (Europa, Asien/Pazifik); 1 20 V ± 1 0 % bei 60 Hz (USA und 
Kanada) 


Eingangsempfindlichkeit 


600 mV ±20 mV 


Eingangsimpedanz 


5,6 k a 


Frequenzgang 


60 Hz -22 kHz 


Schalldruck 


85±3dBW/m (passiv) 


Gewicht (inkl. 
Verpackung) 


1,5 kg 
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Hardware-Gewahrleistung 



Hardware-Gewahrleistung 

Fiir dieses HP Zubehor gilt eine Hardware-Gewahrleistung von einem Jahr, beginnend ab dem Kauf- 
datum des ersten Benutzers. Das Zubehor ist an ein Kundendienstzentrum von HP oder eines autorisi- 
erten Fachhandlers zu senden. 

Wenn dieses Zubehor zusammen mit einem HP Brio oder HP Vectra Personal-Computer oder einer HP 
Kayak PC Workstation gekauft wurde, gilt fiir dieses Zubehor die gleiche Gewahrleistung wie fiir diesen 
Computer bzw. diese Workstation. Es gelten die gleichen Bedingungen und die gleichen Zeitraume. 

Informationen iiber die Einschrankungen der Gewahrleistung, die Verantwortung des Kunden und 
weitere Bedingungen finden Sie in den Gewahrleistungsbedingungen zu Ihrem HP Personal-Computer 
bzw. Ihrer PC Workstation. 

FUR KUNDENTRANSAKTIONEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND GILT FOLGENDES: 
SOFERN NICHT GESETZLICH ZULASSIG, FUHREN DIE HIER ANGEGEBENEN GEWAHR- 
LEISTUNGSBEDINGUNGEN NICHT ZU EINEM AUSSCHLUSS, EINER EINSCHRANKUNG 
ODER EINER VERANDERUNG DER GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN RECHTE, DIE 
SEITENS DES KUNDEN AUF DEN KAUF ANZUWENDEN SIND. 
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Regulatory Information 



Hinweis fiir Deutschland: Gerauschemission 

Larmangabe nach Maschinenlarmverordnung - 3 GSGV (Deutschland) 
LpA < 70 dB am Arbeitsplatz normaler Betrieb nach EN27779: 11.92 

Notice for Japan 



Notice for Korea 
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Notice 

The information contained in this document is subject to change without notice. Hewlett-Packard makes 
no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties 
of merchantability and fitness for a particular purpose. Hewlett-Packard shall not be liable for errors 
contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, 
performance, or use of this material. Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of 
its hardware or software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard or equipment for which it is 
not intended. This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are 
reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language 
without the prior written consent of Hewlett-Packard Company. 
Hinweis 

Inhaltliche Anderungen vorbehalten. Hewlett-Packard iibernimmt keine Garantie welcher Art auch 
immer fiir diese Ausriistung, einschlieKlich der (doch nicht begrenzt auf die) Qualitatsgarantie und die 
Garantie beziiglich Eignung fiir einen bestimmten Zweck. Hewlett-Packard haftet nicht fiir in dieser 
Dokumentation enthaltene Fehler oder fiir unbeabsichtigte oder indirekte Schaden in Verbindung mit 
der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausriistung. Hewlett-Packard iibernimmt keine 
Haftung fur den Betrieb oder die Zuverlassigkeit seiner Software, wenn diese auf Hardware benutzt wird, 
die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurde. Dieses Dokument enthalt proprietare Informationen, die 
durch das Copyright geschiitzt sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, 
reproduziert oder iibersetzt werden. 
Avertissement 

Les informations contenues dans ce document peuvent etre modifiees sans preavis. Hewlett-Packard ne 
donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties 
implicites de qualite commerciale de ce materiel, ou la bonne adaptation de celui-ci a un usage 
particulier. Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaitre dans ce manuel et 
n'est pas non plus responsable des dommages directs ou indirects resultant de I'equipement, des 
performances et de I'utilisation de ce materiel. Hewlett-Packard ne saurait etre tenu pour responsable de 
I'utilisation et de la fiabilite de son logiciel sur des materiels non fournis par Hewlett-Packard. Les 
informations contenues dans ce document sont originales et protegees par copyright. Tons droits 
reserves. L'acheteur s'interdit en consequence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire 
dans toute autre langue, sauf accord prealable et ecrit de Hewlett-Packard. 
Aviso 

La informacion contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso. Hewlett-Packard no 
ofrece ningun tipo de garantia con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantfas 
implicitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Hewlett-Packard no asume 
responsabilidad alguna per los posibles errores contenidos o per los danos casuales o emergentes 
relacionados con el suministro, funcionamiento o use de este material. Hewlett-Packard no asume 
responsabilidad alguna por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido fabricados por 
Hewlett-Packard. Este documento contiene informacion patentada, protegida por las leyes del copyright. 
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o 
traducida a otro idioma sin la autorizacion previa y por escrito de Hewlett-Packard Company. 
Awiso 

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preawiso. 
Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie 
implicite di commerciabilita e di idoneita per uno scopo particolare. Hewlett-Packard non sara ritenuta 
responsabile per errori contenuti in questo documento, ne per danni accidentali o conseguenti alia 
fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. Hewlett-Packard non si assume alcuna 
responsabilita riguardo all'uso o aU'affidabilita del proprio software su apparecchiature di altri produttori. 
Questo documento contiene informazioni di proprieta protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. 
Nessuna parte di questo documento puo essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza 
un precedente consenso scritto di Hewlett-Packard Company. 



Nota po polsku 

Firma Hewlett-Packard zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian w opisanym w tym 
dokumencie sprz^cie i oprogramowaniu. Hewlett-Packard nie udziela zadnych gwarancji odnosnie zawartej 
w tym materiale tresci, w tym rowniez, ale nie wyl^cznie, gwarancji domniemanych co do jej wartosci rynkowej 
lub przydatnosci do okreslonych celow. Firma Hewlett-Packard nie odpowiada za h\(^dy, ktore mog^ wystqpic 
w przedstawianym materiale, jak rowniez za szkody posrednio lub bezposrednio zwi^zane z wykorzystaniem 
zawartych w nim informacji. Hewlett-Packard nie przyjmuje odpowiedzialnosci za dziaianie swoich programow 
lub urz^dzeri w powiq^zaniu ze sprz^tem nie pochodz^cym od firmy Hewlett-Packard lub ze sprz^tem, dla ktorego 
dane oprogramowanie lub urz^dzenie nie jest przeznaczone. Material zawarty w tym dokumencie jest chroniony 
prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie b^dz tlumaczenie tego 
dokumentu, w catosci lub cz^sci, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard. 

Ilpe/iynpeac/ieHHe 

MH4)opMaitH5i B 3T0M ^^OKyMCHTe MO^ccT 5i>iTt HSMCHCHa 5e3 yBCAOMjieHHa. Hewlett-Packard ne 
npej],ocTaBjiHeT oTHocHxejibHo aaHHoro MaiepHajia HHKaKHx rapaHiHH, BKjiioHaH, ho hc orpaHHHHBaHCb, 
npejinojiaraeMyio rapaHiHio bbicokmx KOMMepnecKHX KaqeciB jiaHHoro mjxejim h ero cooTBeicTBHH 
KOHKpcTHtiM itcjiaM. Hcwlett-Packard hc necex OTBexcxBeHHOCTH 3a ouihGkh b 3tom aoKyMCHTe, a xaK^ce 
3a cjiynaHKbiH hjih npeflHaMepeHHbm ymep5, nojiyHeHHbm b cbh3h c aocxaBKOH, HcnojiHCHHeM hjih hc- 
nojibsoBaHHCM flaHHoro MaiepHajia. Hewlett-Packard He Hccei OTBCTCTBeHHOCTH sa paSoxy h Ha^tOKHOCTb 
CBoero annapaTHoro h nporpaMMHoro o6ecneHeHH5i npn ero HcnojibsoBanHH c oGopyAOBaHHCM, Koxopoe 
;^jTji 3Toro He npeflHasHaHeHO hjth ne 6bijio nocTaBjieHO KOMnaHHCH Hewlett-Packard. 3tot ^OKyMenT 
coflepa(HT HH(|)opMaitHK), noj];jie)KantyK) sauiHxe aBTopcKHM npaBOM. Bee npaBa sauiHuieHbi. HHKaKaa 
HacTb 3Toro flOKyMCHTa He Mo»<eT 6biTb cKonHposaHa, BocnpoHSBeaeHa hjih nepeBeAena na flpyroH hsbik 
6e3 npeflBapHiejibHoro HHCbMeHHoro pa3pemeHH5i Hewlett-Packard Company. 
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